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Antwort 

der Bundesregierung 


auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Hönes und der Fraktion DIE GRÜNEN 
— Drucksache 10/3772 — 


Pentachlorphenol 


Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit hat mit Schreiben vom 17. Sep- 
tember 1985 namens der Bundesregierung die Kleine Anfrage wie 
folgt beantwortet: 


1. Stehen der Bundesregierung über die vom BGA in der zitierten 
Broschüre verwendeten Informationen weitere, darüber hinaus* 
gehende Informationen, vor allem von anderen Bundesbehörden, 
Konmüssionen oder Beratergremien, zur Verfügung? 


Die Broschüre des Bundesgesundheitsamtes „Vom Umgcmg mit 
Holzschutzmitteln“ ist als eine Informationsschrift für den Ver- 
braucher publiziert worden. Zu PCP wurde bisher in großem 
Umfang wissenschaftliche Literatiu- erarbeitet, die im Bundes- 
gesundheitsamt und im Umweltbundesamt systematisch gesam- 
melt wird. Damit stehen weit mehr als die in der erwähnten 
Broschüre zitierten Informationen über PCP zm Verfügrmg. 


2. Trifft es zu, daß im Umweltbundesamt ein PCP-Bericht existiert, 
der aus politischen Gründen bislanq nicht zur Publikation freigeqe- 
ben wurde? 


Das Umweltbundesamt erarbeitet, wie auch zu anderen umwelt- 
relevanten Stoffen, einen Bericht über Pentachlorphenol. Dieser 
Bericht ist bisher noch nicht fertiggestellt. Hierfür sind ausschließ- 
lich fachliche Gründe maßgebend. 
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3. Wenn nein, wie erklärt die Bundesregierung dann, daß der For- 
schungsbericht 10604 007 vom Februar 1983 bislang nicht veröf- 
fentlicht wurde? 

Die für eine Meinungsbildung notwendigen Informationen hat 
das Umweltbundesamt auch im Rahmen einer Reihe von For- 
schungsvorhaben erarbeiten lassen. Der Bericht zu dem For- 
schimgsvorhaben 10604 007 „Pentachlorphenol als Modellfall" 
wurde in Teüen am Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene 
des Bundesgesimdheitsamtes im Aufträge des Umweltbundesam- 
tes erstellt. Die Ergebnisse sind in die laufenden Arbeiten bereits 
eingeflossen. 

Die Forschungsberichte sind öffentlich zugänglich und können 
z.B. über die Bibliothek des Umweltbundesamtes ausgeliehen 
werden. Eine aktualisierte Veröffentlichung der Abschlußberichte 
hat das Umweltbundesamt für Anfang 1986 vorgesehen. 


4. Trifft es zu, daß die Altstof fkonmiission (BUA) derzeit ebenfalls an 
einem Bericht über PCP arbeitet? 


Bei der Gesellschaft Deutscher Chemiker wurde das „Beratergre- 
mium für umweltrelevante Altstoffe" (BUA) eingerichtet, das mit 
Priorität zu untersuchende potentiell umweltgefährliche Stoffe 
auswählen soll. Unter anderem wurde auch Pentachlorphenol von 
diesem Gremium als vordringlich zu untersuchende Substanz 
ausgewählt. Inzwischen ist ein Bericht über diesen Stoff weitge- 
hend abgeschlossen. Er wird noch in diesem Jahr publiziert 
werden. 


5. Trifft es Weiter zu, daß erst dieser Bericht abgewartet werden soll, 
bevor über die Publikation des PCP-Berichtes des Umweltbimdes- 
amtes entschieden werden soll? 


Nein, siehe Antwort zu Fragen 2 und 3. 


6. Trifft es zu, daß jedes Gramm des vermarkteten PCP und 
PCP-Na (1982 ca. 330 t) durch Auswaschimg oder Ausgasung in 
die Umwelt gelangt? 

Pentachlorphenol und seine Salze werden wegen ihrer fungiziden 
und bakteriziden Wirkung in vielen Bereichen als Konservie- 
rungsmittel verwendet, vor allem für Schwertextilien im Außen- 
bereich imd für Holz, 

Die Abwässer der PCP-verarbeitenden Industrie und die unsach- 
gemäße Entsorgung von Restbeständen PCP-haltiger Holzschutz- 
mittel aus dem Heimwerkerbereich stellen Quellen für den Ein- 
trag in die Umwelt dar. Infolge der physikalisch-chemischen 


2 




Deutscher Bimdestag — 10. Wahlperiode 


Eigenschaften ist PCP mobil, es wird aus behandelten Materialien 
ausgewaschen oder verdampft imd kann sich somit in der Umwelt 
ubiquitär verteilen. Es trifft aber nicht zu, daß jedes Gramm des 
vermarkteten PCP bzw. PCP-Na durch Auswaschung oder Ausga- 
stmg in die Umwelt gelangt. 


7. In dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates betreffend Grenz- 
werte und Qualitätsziele für die Ableitung bestimmter gefährücher 
Stoffe im Sinne der Liste I im Anhang der Richtlinie 76/464/EWG 
will die EG für Binnenoberflächengewässer, Mündungen und 
Meere im Hoheitsgebiet als Qualitätsziel ab 1. Januar 1987 1 /u,g/l 
für PCP festlegen. 

Ist dieser Höchstwert für bundesdeutsche Gewässer erreicht, und 
wenn nein, wie soll dieses Quahtätsziel ab 1. Januar 1987 eingehal- 
ten bzw. die Immissionen in die Gewässer reduziert werden? 


Im Vollzug der EG-Gewässerschutzrichtlinie 76/464/EWG wendet 
bisher lediglich das Vereinigte Königreich Qualitätsziele an, wäh- 
rend die übrigen Mitgliedstaaten Grenzwerte für die Abwasser- 
einleitung festsetzen. Nach Auffassung der Bimdesregiemng ent- 
spricht die Anwendung der Grenzwerte am besten dem Vorsorge- 
prinzip, die Emissionen schon an der Quelle möglichst gering zu 
halten. 

Der PCP-Gehalt in den Oberflächengewässem der Bundesrepu- 
blik Deutschland unterschreitet den in der EG-Richtlinie vorge- 
schlagenen Wert von 1 /itg/l. Er ist entsprechend den abnehmenden 
Vermarktungsmengen rückläufig. 

Das Landesamt für Wasser und Abfall in Nordrhein- Westfalen hat 
z.B. 1984 in Flußmündungen folgende Werte gemessen (Maxi- 
malwerte): 

Sieg weniger als 0,005 ^tg/l 


Wupper 

0,17 ^tg/1 

lippe 

0,08 /Ltg/1 

Rhein 

0,14 /xgA (90 Perzentil bei Leverkusen). 

8. 

Nach Übernahme der EG-Richtlinie über die Qualität von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch (siehe Antrag der GRÜNEN 
Drucksache 10/1529) hegt der Grenzwert für PCP im Trinkwasser 
bei 0,1 /xg/1. 


Ist dieser Grenzwert in bundesdeutschen Trink- und Grundwäs- 
sem erreicht, und wenn nein, welche Maßnahmen zur Minderung/ 
Vermeidung der Immission wül die Bundesregierung ergreifen? 


In § 2 der Trinkwasser-Verordnung (Entwurf vom 17. Juli 1985) 
wird festgelegt, daß die in der Anlage 2 festgesetzen Grenzwerte 
für chemische Stoffe nicht überschritten werden dürfen. Für 
„Chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbe- 
kämpfimg einschließhch toxischer Hauptabbauprodukte..." gilt 
danach für die einzelne Substanz ein Grenzwert von 0,0001 mg/1. 
Für Trink- und Grundwasser sind bislang keine Überschreitun- 
gen, jedoch auch keine flächendeckenden Messimgen des PCP- 
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Gehaltes bekannt. Messungen dieser Art werden bisher vorwie- 
gend für allgemein verbreitete Pflanzenschutzmittel vorge- 
nommen. 

Die Grenzwerte sind an den Nachweisgrenzen orientiert. Es han- 
delt sich nicht tun toxikologisch begründete Grenzwerte, bei 
deren Überschreitung mit gesundheitlichen Beeinträchtigimgen 
gerechnet werden müßte, sondern um Vorsorgewerte, die über 
den unmittelbaren Gesimdheitsschutz hinaus dem grundsätz- 
lichen Ziel dienen, Trink- und Grundwasser mögüchst frei von 
anthropogenen Verunreinigungen zu halten. 


9. Trifft es zu, daß PCP einer der Emittenten für Dioxine (PCDD's) imd 
Furane (PCDF's) in der Bundesrepublik Deutschland ist? 

Der technische Wirkstoff PCP imd auch PCP-Na sind mit tech- 
nisch nicht vermeidbaren Spuren von Dioxinen (PCDD's) und 
Fiuanen (PCDF's) kontaminiert. Damit ist PCP ein Emittent auch 
für PCDD's imd PCDF's (dazu siehe auch Antwort zu Frage 10). 


10. Welche Gehalte an dem kanzerogenen HxCDD sind derzeit im 
PCP, das heute in der Bundesrepublik Deutschland verwendet 
wird, enthalten? 

Aus tierexperimentellen Untersuchungen ergibt sich der Ver- 
dacht, daß alle 2,3,7,8-substituierten Hexachlordibenzodioxin-Iso- 
mere ein kanzerogenes Potential besitzen. Bisher wurde nur das 
Gemisch aus 1,2, 3, 6, 7, 8- und 1,2,3,7,8,9-HxCDD auf Kanzerogeni- 
tät imtersucht imd ergab einen positiven Befund. 

Nach den dem BGA vorliegenden Unterlagen betragen die Ver- 
unreinigungen an Hexachlordibenzodioxinen (HxCDD) bzw. 
-furanen (HCDF) im technischen Wirkstoff: 



PCP 

PCP-Na 



Gehalt 

Gehalt 

hergestellt aus 


in mg/kg 

in mg/kg 

PCP 

Summe HxCDD 

3,5 ± 2 

bis 2 


Summe HCDF 

ca. 20 

bis 2 



Für einzelne HxCDD-Isomeren hegen die folgenden Werte vor: 



PCP 
Gehalt 
in mg/kg 

PCP-Na 
Gehalt 
in mg/kg 

hergesteUt aus 
PCP 

1,2,4,6,7,9-HxCDD 

0,5 

nn bis 1 

(nn = nicht- 

1,2,3,4,6,8-HxCDD 

nn bis 3 

nn bis 1 

nachweisbar) 

1,2,3,6,8,9-HxCDD 

1,5 

bis 1 


1,2,3,6,7,8-HxCDD 

2,2 

bis 0,9 


1,2,3, 7.8, 9-HxCDD 

0,1 

nn bis 1 
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Die angegebenen Daten beziehen sich auf Produkte des einzigen 
deutschen Herstellers, so daß davon ausgegangen werden kann, 
daß mit den genannten Rückstandswerten weitgehend das in der 
Bundesrepublik Deutschland verwendete PCP charakterisiert ist. 
In ausländischen Produkten können bis zu 10 mg/kg der 2,3, 7,8- 
substituierten Hexa-isomere enthalten sein. 


11. Können diese Mengen in den Produkten oder in den damit behan- 
delten Artikeln unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes tole- 
riert werden, und wenn ja, mit welcher Begründimg (Nutzen- 
Risiko- Ab wägimg) ? 


Aus dem Entwurf der Gefahrstoffverordnung ergibt sich, daß die 
vorgenannten Konzentrationen dieser Hexa-isomere unter dem 
Aspekt des Gesimdheits- und Umweltschutzes nicht weiter tole- 
riert werden sollen. Die Bimdesregierung beabsichtigt, mit der 
Verabschiedung der Gefahrstoff Verordnung (siehe dort § 9 Abs. 6 
Satz 1) den Gehalt an hochtoxischen Tetra- bis Hexa-CDD und 
bestimmten Tetra-, Penta- imd Hexadibenzofuranen in Stoffen, 
Zubereitungen und Erzeugnissen auf insgesamt 0,005 mg/kg 
(ppm) zu begrenzen. 
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